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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 

(1) 
No . C3 - 17543(2 )/2013/MCT. 9th September 2013 . 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following items required for the Cardio Vascular 
and Thoracic Surgery Department of Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . — 179 /2013 . 

Name of Equipments — Pacemaker ( Temporary ) Dual 
Chamber — 1 No. 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax): 

Original 420 . 
Duplicate 210 . 


Last date and time for sale of tender form 
26 - 10 - 2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27 - 10 -2013, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 27 - 10 -2013 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 -10 - 2013. No other forms of remittance will 
be accepted . 


10 . Should have Modes AOO , AAI, VOO , VII, DDD , 

DDI, DVI. 
11 . Should have pacing rate 30 - 200 ppm . 
12. Should have fast pacing (burst rate ) 80 -800 ppm . 
13. Should have AV Delay 20 -300 ms. 
14 . Should have Pulse Amplitude ( A / V ) -0.1 -17.0 
15. Should have Sensitivity ( A /V )0 . 4 - 10 .0mV ( A ) and 

- 1.0- 20 . mV ( V ). 
16 . Should have minimum battery backup > 150 hours. 
17 . Should have safety certificate from a competent 

authority CE / FDA ( US )/ STQC/ CB certificate/STQCS 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . Copy of the 
certificate /test report shall be produced along with 
the technical bid . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോ 
വാസലർ ആന്റ് തൊറാസിക്ക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് 
ആ വ ശ്യ മായ സാ ധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യാൻ 
താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 179 /2013 . 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് പേസ്മേക്കർ ( ടെമ്പററി) ഡ്യൂവൽ 
ചേമ്പർ - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

അസ്സൽ X 420 . 

ശരിപകർപ്പ് ? 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26 - 10 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -10 - 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
27 - 10 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോ 
ടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) മണി 
യോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്ത 
പുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽഅപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർ 
ഡറുകൾ 10 - 10 -2013, 3 മണിക്കുമുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭി 
ച്ചിരിക്കണം. തപാലിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡറുകൾ 
മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറ 

ത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും 
ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്ത മായി രേഖ പ്പെ ടു ത്താത്തതും 
താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
തുമാ ണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


2. 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year . 
The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 


II. Pacemaker (Temporary ) — Dual Chamber 
1. Should be a Dual Chamber Pacemaker ( Temporary) 

for bradycardia treatment before , during or after a 
surgery. 
Stimulation burst and permanent stimulation should 

be available for high frequency stimulation . 
3. Should be compact and easy - to - operate device , 

particularly suitable for emergency treatments. 
Safety features, including automatic lead and 

battery check . 
5. Should have continuous monitoring of the battery 

voltage. 
6 . Should give an acoustic signal in the event of lead 

malfunction . 
7. Should have transparent cover for parameter 

protection . 
8. Should have shock and water- resistant housing . 
9. Should have back up pacing during battery change. 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as 

possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 1 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one Percentage) of the 
total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 , Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 


15 . 


SP 


13. Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers whereever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 

Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at that time. 
- 18. More details can be had from this office on 

working hours . 


തിരു വനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില് 
പത്തോളജി വകുപ്പിലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
- സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
- നിശ്ചിത തീയതിക്കു മു ൻ പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 

കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 176 / 2013 . 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് - മൾട്ടി ഹെഡഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
- ഫോർ യു . ജി . പ്രാക്ടിക്കൽസ്- 1 എണ്ണം. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 630. 

ശരിപകർപ്പ് ? 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 21- 10 - 2013, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 -10 - 2013, 2.30 മണി. 

-- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
22 - 10 - 2013, 3 മണി. 


No. C1- 17667/ 2013/ MCT. 

10th September 2013 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items 
for Pathology Department, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
with tender numbers and addressed to the Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p .m . 

Tender No . - 176/2013. 
Details of items— Multi Headed Microscope - 1 No . 
Cost of tender form (VAT Inclusive ) : 

Original 7 420. 
Duplicate — * 210 . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (t 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 30 - 9 - 2 013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE 


Last date and time for sale of tender form - 21-10-2013 , 
2 .30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
22- 10 -2013, 2.30 p. m . 

Date and time for opening of tender 
22 -10 -2013, 3 p . m . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram -11 up to 
3 p . m . on working days. Tender form will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
postage charge (9 50) is sent by way of Money Order 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 30 - 9 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected. 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


5 


Various 


7 


9 . 


To 


8 


1 


11 


7 . Earnest Money Deposits ( one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected. 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers whereever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notice. 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may be present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18 . More details can be had from this office on 

working hours . 
Medical College , 

(Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


15 


16 


20 / 13 — Ion chamber based survey meter 

Radiotherapy 
21/ 13 — Lung Stapler — Cardiothoracic 

Surgery 
22 /13 — Micro debrider for endoscopic sinus 

Surgery — ENT 
23/ 13 — ERCP accessories Gastroenterology 
24 /13 — Derma Chair - Dermatology 
25 / 13 — ISE Based electrolyte analyzer 

(Na + K + Ionized) - Biochemistry 
26 /13 — Microtome-Manual — Anatomy 
Transport Ventilator - Surgery 
28 / 13 — Laryngoscopic blades size 4 

Anaesthesia 
29 / 13 — Autoclave Vertical — Microbiology 
30 /13 — Fluorescent Microscope 

Microbiology 
31 /13 — ISE based electrolyte Analyzer 

(Na + K + Catt ionized ) Biochemistry 
32 /13 — Semi auto analyzer — Biochemistry 
33/ 13 — Nerve Locator (Ortho -4, Anaest-1, 

surg -1,neuro surg -1 ) — Various depts 
34 /13 — Infusion Pump (Medicine- 12 , 

Radiotherapy - 5 ) — Medicine- 12 , 
Radiotherapy -5 
35 / 13 — Operation Table (Electrical) 

Dermatology 
36 / 13 — Sutures (Various) — Cardiothoracic 

Surgery 
37 / 13 — Slit lamp with applanation tono 

meter — Ophthalmology 
38 / 13 — Automated blood cell counter 

Pathology 
39/13 — Addition of Capnography to existing 

EMCO monitors — Anaesthesia 
40 /13 — Oxygenerator — Cardiothoracic 

Surgery 
41/13 — Mechanical ValvesCardiothoracic 

Surgery 
42/ 13 — High pressure liquid chromato 

graphy — Biochemistry 
43/13 — Operating table compatible for 

Carm — Urology 
44 / 13 — Digital EEG Machine Neurology 


20 


21 


Various 


TENDER NOTICE 
No . C1- 11264 /2013/TDMCA. 19th September 2013 . 

Sealed tenders are invited for the following 
equipments for Various Departments to Govt. T . D . 
Medical College, Alappuzha -5. 


Sl. 


Quantity 
(Nos.) 


No . 


(3 ) 
1 


27 


1 
2 
3 


Tender Number, 
Name of Equipments and 

Department 

(2 ) 
16 /13 — Digital BP apparatus — Neurology 
17 /13 — Electronic Spiro meter — Physiology 
18 / 13 — Tissue Processor -vaccum Control 

and Fume control - Anatomy 
19 /13 — Dissolution test apparatus 

Pharmacy 


28 


4 


29 


- (1 ) 


(3 ) 


Tender should be addressed to the Principal, 
T.D .Medical College , Alappuzha -688 005 . Tender No. and 
due date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above each tender in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 
Intending tenderers may obtain the tender forms from the 
undersigned on all working days from 10 a . m . to 4 p . m . 
Cheques, Drafts , Postage Stamps will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 
required will be issued on additional payments as shown 
above. Tender form is not transferable & the cost is not 
refundable . Tender forms will be supplied to the firm by 
registered post subject to be a cash payment of 50 in 
addition as Postage Charges . Money Orders will be 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submission of tenders . Further details 
can be had from the college office during working time. 
Tender should be accompanied by an agreement executed 
in Kerala Government Stamp Paper worth * 100 and EMD 
1 % of the total cost of the item tendered. Tenders 
without EMD will be rejected. 


30 45/13 — Medical Thoraco Scope — Pulmonary 1 

Medicine 
31 46 / 13 — Biphasic difibrillator — Medicine - 5 
32 47/13 — Hand held color Doppler System 

Anaesthesia 
48/13 — Video laparoscope set — Surgery 
- 49/13 - Coagulometer (fully automated ) - 

Pathology 
35 50/ 13 — Portable USG Machine — Medicine 1 

Cost of tender form : 

- Original X 500 for Sl. Nos. 1 to 12 ; 3 600 for 
Sl . No. 13 ; 3 700 for Sl. Nos . 14 to 17 ; 3 1 , 000 for 
Sl. Nos . 18 to 21 ; 1 1 , 300 for Sl . No . 22 ; 7 1, 500 for 
Sl. Nos. 23 , 24 ; 3 2 ,300 for Sl. Nos. 25, 26 ; 7 2 ,800 for 
Sl. No . 27; 1 3 ,200 for Sl . No . 28 , 29 ; 1 3 , 500 for 
Sl. No . 30 ; 3 4 ,400 for Sl. No . 31; 3 4 ,700 for Sl. No . 32 ; 
? 6,900 for Sl. No . 33 and 3 13 , 700 for Sl. Nos. 34, 35 . 
- Duplicate X 300 for Sl. Nos . 1 to 13 ; 3 400 for 
Sl. Nos. 14 to 17; 3 500 for Sl . Nos. 18 to 21; 
3 700 for Sl. No . 22 ; 3 800 for S1 , Nos. 23 , 24; 
3 1 , 200 for Sl. Nos . 25 , 26 ; 7 1 , 400 for Sl. No . 27 ; 
Y 1 , 600 for Sl. Nos . 28 , 29 ; 7 1 , 800 for Sl . No . 30 ; 
3 2 ,200 for Sl . No. 31; 1 2, 400 for Sl. No. 32 ; 7 3, 500 for 
Sl. No. 33 and 7 6 ,900 for Sl . Nos. 34, 35. 

Last date and time of sale of tender form 
4-11 - 2013 , 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
4-11- 2013, 4 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 5 - 11 - 2013 , 
10 a. m . for Sl. No. 1 ; 5 - 11 - 2013 , 10.30 a. m . for Sl. No. 2 ; 
5 -11-2013 , 11 a. m . for Sl. No. 3 ; 5 -11- 2013 , 11. 30 a. m . for 
Sl. No . 4 ; 5 -11 - 2013 , 12 Noon for Sl. No . 5 ; 5 - 11 - 2013 , 
12 .30 p . m . for Sl. No. 6 ; 5 - 11 - 2013, 2 p . m . for Sl. No . 7; 
5 -11-2013 , 2 . 30 p . m . for Sl. No . 8 ; 5 -11 - 2013 , 3 p . m . for 
Sl. No. 9 ; 5 - 11- 2013 , 3 .30 p . m . for Sl. No. 10 ; 5 - 11 - 2013 , 
4 p . m . for Sl. No . 11; 6 - 11 - 2013 , 10. 30 a. m . for Sl . No. 12 ; 
6 - 11 - 2013 , 11 a. m . for Sl . No . 13 ; 6 - 11 - 2013, 11 .30 a. m . 
for Sl. No. 14; 6 -11 -2013 , 12 Noon for Sl . No . 15 ; 
6- 11 - 2013 , 12.30 a . m . for Sl. No. 16; 6 - 11 - 2013, 2 p . m . for 
Sl. No. 17; 6 - 11 - 2013, 2 .30 p . m . for Sl. No. 18 ; 6 - 11 - 2013 , 
3 p . m . for Sl. No . 19 ; 6 -11 - 2013, 3 . 30 p . m . for Sl. No. 20 ; 
6- 11 - 2013 , 4 p . m . for Sl. No. 21; 7 - 11 -2013 , 10 .30 a. m . for 
Sl . No . 22 ; 7 -11 -2013 , 11 a . m . for Sl . No. 23 ; 7 -11 -2013 , 
11 .30 a . m . for Sl. No . 24; 7 - 11 -2013 , 12 Noon for 
Sl. No . 25 ; 7 -11 - 2013 , 12 . 30 p . m . for Sl. No. 26 ; 7 -11 - 2013 , 
2 p. m . for Sl . No . 27 ; 7-11- 2013 , 2 .30 p . m . for Sl. No. 28; 
7- 11 - 2013 , 3 p . m . for Sl. No . 29 ; 7- 11 -2013 , 3 . 30 p . m . for 
Sl . No . 30 ; 7- 11 - 2013 , 4 p . m . for Sl. No, 31 ; 8 -11 - 2013 , 
10 . 30 a . m . for Sl . No . 32 ; 8 -11- 2013, 11 a . m . for 
Sl . No . 33 ; 8 - 11 -2013 , 11. 30 a . m . for Sl. No. 34; 
8 -11 - 2013 , 12 Noon for Sl. No. 35. 


- ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്നവ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആല - ഴ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

എണ്ണം 
- നമ്പർ ഇനവിവരവും വിഭാഗവും 
(1) ( 2) 

( 3 ) 


1 16 /13 - - ഡിജിറ്റർ ബി. പി. അപ്പാരറ്റസ് - 

ന്യൂറോളജി 
2 17 / 13 - ഇലക്ട്രോണിക് പൈറോ മീറ്റർ 

ഫിസിയോളജി 
3 18 /13- ടിഷ പ്രോസസർ വാക്വംകൺട്രോളർ, 

ഫം കൺട്രോളർ - അനാട്ടമി 
4 19/13 - ഡിസൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് - 

ഫാർമസി 
5 20 / 13 - അയൺ ചേംബർ ബേസ്ഡ് സർവേ 

- മീറ്റർ റേഡിയോ തെറാപ്പി 
6 21/ 13 - ലംഗ്സ് സ്റ്റേപ്ലർ - കാർഡിയോ 

തൊറാസിക് സർജറി 
22 / 13 - മെകാഡിബഡർ ഫോർ 
എൻഡോസ്കോപ്പിക് സെനൈസ് സർജറി - 

ഇ .എൻ. ടി . 
8 23 / 13 - ഇ . ആർ. സി . പി . ആക്സസറീസ് 

ഗ്യാസ്ട്രോഎൻറോളജി 
9 24 / 13 - ഡർമ ചെയർ - ഡെർമറ്റോളജി 
10 25/13 ഐ .എസ്. ഇ . ബേസ്ഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് 

അനലെസർ ( Na + , K + Ionized ) 

ബയോകെമിസ്ട്രി 
11 26/ 13 -- മൈക്രോടോം മാനുവൽ അനാട്ടമി 
12 27 / 13 -- ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെന്റിലേറ്റർ സർജറി 


വിവിധം 


1 


(1) 


( 2 ) 


. 


13 28 / 13 - ലാറിംഗോസ്കോപ്പിക് ബ്ലേഡ്- 

- സെസ് 4 - അനസ്തേഷ്യ 
14 29 /13- - ഓട്ടോക്ലേവ് വെർട്ടിക്കൽ - 

മൈക്രോബയോളജി 
15 30 / 13 -- ഫ്ളൂറസെന്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - 

മൈക്രോബയോളജി 
16 31 / 13 ഐ .എസ്. ഇ . ബേസ്ഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് 

അനലൈസർ ( Na + K + Ionized Ca + + ) - - 
ബയോകെമിസ്ട്രി 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

-- അസ്സൽ ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 12 വരെ ? 500; 
ക്രമനമ്പർ 13 - ന് ? 600; ക്രമനമ്പർ 14 മുതൽ 17 വരെ ? 700; 
ക്രമ നമ്പർ 18 മുതൽ 21 വരെ ? 1, 000 ; കമ നമ്പർ 22 - ന് 
ൽ 1, 300 ; കമ നമ്പർ 23 , 24 ഇവയ്ക്ക് ? 1,500; ക്രമ നമ്പർ 
25, 26 ഇവയ്ക്ക് ? 2 ,300; ക്രമനമ്പർ 27 - ന് ? 2,800 ; ക്രമനമ്പർ 
28, 29 ഇവയ്ക്ക് ? 3, 200; ക്രമനമ്പർ 30 - ന് ? 3, 500; ക്രമനമ്പർ 
31- ന് ? 4,400; ക്രമനമ്പർ 32 - ന് ? 4,700; കമനമ്പർ 33 - ന് 

6, 900; ക്രമനമ്പർ 34, 35 ഇവയ്ക്ക് ? 13,700 . 


32 / 13 - സെമി ആട്ടോ അനലൈസർ - 
ബയോകെമിസ്ട്രി 


പകർപ്പ് കമ നമ്പർ 1 മുതൽ 13 വരെ ? 300; 
ക്രമനമ്പർ 14 മുതൽ 17 വരെ ? 400; ക്രമനമ്പർ 18 മുതൽ 
21 വരെ ? 500; ക്രമനമ്പർ 22 - ന് ? 700 ; ക്രമനമ്പർ 23 , 24 
ഇവയ് ക്ക് ? 800; കമ ന മ്പർ 25, 26 ഇവയ്ക്ക് ? 1,200 ; 
ക്രമനമ്പർ 27 - ന് ? 1,400; ക്രമനമ്പർ 28 , 29 ഇവയ്ക്ക് ? 1,600; 
ക്രമനമ്പർ 30 - ന് ? 1, 800; ക്രമനമ്പർ 31- ന് ? 2,200; ക്രമനമ്പർ 
32 - ന് ? 2,400; ക്രമനമ്പർ 33 - ന് ? 3,500; ക്രമനമ്പർ 34, 35 
ഇവയ്ക്ക് ? 6,900. 

- ദർഘാ സു കൾ വിൽക്കുന്ന അവ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 11 - 2013 , 1 മണി. 


- 


17 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 11 - 2013, 4 മണി. 


25 


18 33 / 13 - - നെർവ് ലൊക്കേറ്റർ ( Ortho - 4 , 

Anaest — 1, surg — 1, neuro surg — 1) — 

വിവിധം 
19 34 / 13 - ഇൻ ഫ ഷൻ പമ്പ്( Medicine 12 , 

Radiotherapy - 5 ) - മെഡിസിൻ - 12 , 

റേഡിയോ തെറാപ്പി- 5 
20 35 / 13 - ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) - 

ഡെർമ്മറ്റോളജി 
36 /13- ന്യൂച്ചേഴ്സ് കാർഡിയോ തൊറോസിക് 
സർജറി 

വിവിധം 
37/ 13 - സ്ളിറ്റ് ലാമ്പ് വിത്ത് അപ്പലനേഷൻ 
- ടോണോമീറ്റർ - ഒഫ്താൽമോളജി 
38 /13 -ആട്ടോമേറ്റഡ് ബ്ലഡ്സെൽ കൗണ്ടർ - 
പത്തോളജി 
39 / 13 - അഡീഷൻ ഓഫ് കൈപ്നോഗ്രഫി ടൂ 
എക്സിറ്റിംഗ് ഇ . എം . സി. ഒ . മോണിറ്റർ - 
അനസ്തേഷ്യ 
- 40 / 13 - ഓക്സിജ ന റേറ്റർ - കാർഡിയോ 

തൊറാസിക് സർജറി 
26 41/13 മെക്കാനിക്കൽ വാൽവ്സ് - കാർഡിയോ 

തൊറാസിക് സർജറി 
- 42 / 13 - ഹൈപ്രഷർ ലിക്വിഡ് കമാറ്റോഗ്രഫി 
ബയോകെമിസ്ട്രി 
43 /13 - ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടേബിൾ കോംപാക്ടബിൾ 

ഫോർ സി ആം -യൂറോളജി 
- 44 / 13 - ഡിജിറ്റൽ ഇ . ഇ . ജി . മെഷീൻ - 

ന്യൂറോളജി 
30 45 / 13 മെഡിക്കൽ തൊറകോസ്കോപ്പ് - 

പൾമോണറി മെഡിസിൻ 
- 46 / 13 -- ബൈഫേസിക് ഡിഫ്യൂബിലേറ്റർ - 

മെഡിസിൻ 
32 47/ 13 -- ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് കളർ ഡോപ്ളർ - 

- അനസ്തേഷ്യ 
- 48/ 13 - വീഡിയോ ലെപ്രോസ്കോപ്പിക് സെറ്റ് - 

സർജറി 
49 / 13 കാശുലോമീറ്റർ (ഫുള്ളിആട്ടോജേഡ്) - 

പത്തോളജി 
35 50 / 13 - - പോർട്ടബിൾ യു .എസ്. ജി. മെഷീൻ - 

മെഡിസിൻ 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- - 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 5 - 11- 2013, 10 മണി; ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 5 - 11 - 2013, 
10 . 30 മണി; കമനമ്പർ 3 - ന് 5 - 11- 2013 , 11 മണി; ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് 5 - 11 - 2013 , 11.30 മണി; ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 5 - 11 - 2013, 12 മണി; 
കമ നമ്പർ 6 - ന് 5 - 11- 2013, 12. 30 മണി; കമ നമ്പർ 7 - ന് 
5 - 11 - 2013 , 2 മണി; ക്രമ നമ്പർ 8 - ന് 5 - 11 - 2013, 2 .30 മണി; 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 5 - 11- 2013, 3 മണി; ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 5 - 11 - 2013, 
3. 30 മണി; കമനമ്പർ 11 - ന് 5 - 11- 2013, 4 മണി; ക്രമനമ്പർ 
12 - ന് 6 - 11 - 2013 , 10 . 30 മണി; ക്രമ നമ്പർ 13 - ന് 6 - 11- 2013 , 
11 മണി; കമനമ്പർ 14 - ന് 6 - 11- 2013 , 11.30 മണി; ക്രമനമ്പർ 
15 - ന് 6 - 11 -2013, 12 മണി; കമ ന മ്പർ 16 - ന് 6 - 11 - 2013 , 
12 .30 മണി; കമനമ്പർ 17 - ന് 6 - 11- 2013 , 2 മണി; ക്രമനമ്പർ 
18 - ന് 6 - 11 - 2013 , 2 . 30 മണി; കമ നമ്പർ 19 - ന് 6 - 11 - 2013, 
3 മണി; ക്രമനമ്പർ 20 - ന് 6 - 11- 2013 , 3.30 മണി; ക്രമനമ്പർ 
21- ന് 6 - 11 - 2013 , 4 മണി; കമ ന മ്പർ 22 - ന് 7 - 11 - 2013 , 
10 .30 മണി; ക്രമനമ്പർ 23 - ന് 7 - 11-2013, 11 മണി; ക്രമനമ്പർ 
24 - ന് 7 - 11 - 2013 , 11. 30 മണി; ക്രമ നമ്പർ 25 - ന് 7 - 11 - 2013, 
12 മണി; ക്രമനമ്പർ 26 - ന് 7 - 11 - 2013 , 12 .30 മണി; ക്രമനമ്പർ 
27 - ന് 7 - 11 - 2013 , 2 മണി; കമ ന മ്പർ 28 - ന് 7 - 11 - 2013 , 
2 . 30 മണി; കമനമ്പർ 29 - ന് 7 - 11- 2013 , 3 മണി; ക്രമനമ്പർ 
30 - ന് 7 - 11 - 2013 , 3. 30 മണി; കമ നമ്പർ 31 - ന് 7 - 11 - 2013, 
4 മണി; ക്രമനമ്പർ 32 - ന് 8 - 11-2013, 10 . 30 മണി; ക്രമനമ്പർ 
33 - ന് 8 - 11 - 2013 , 11 മണി; കമ ന മ്പർ 34 - ന് 8 - 11 - 2013 , 
11. 30 മണി; ക്രമനമ്പർ 35 - ന് 8 - 11 - 2013, 12 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ക വ റിനു പുറത്ത് 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

വൈ കി ക്കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമയങ്ങ 
ളിലും സമർപ്പിക്കു ന്ന വരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാ വു ന്ന 
താണ്. ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, സ്റ്റാമ്പ്എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ 


വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
ത പാ ലിൽ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ ദർഘാസിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി ? 50 കൂടി മണി ഓർഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന 
മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക 
വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ? 100- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും 
ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന 
തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റോ, സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിക്കും. 


ടെണ്ടർ അയ ക്കുന്ന കവ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്4 / 3939/ 13 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില ടാക്സടക്കം 7454. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 21- 10 - 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 22 - 10 - 2013 , 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 - 10 - 2013 , 
12 മണി. 


- ദർഘാസിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 30 - 1- 2014. 


Govt. T. D . Medical College , 
Alappuzha . 


( Sd.) 
Principal. 


- ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ടതു 
മായ മേൽ വി ലാ സം - സൂ പണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


TENDER NOTICES 


- ( 1 ) 


No. S4/3939/2013. 

Ist July 2013. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 
- (1 ) Double wheel barrow - 35 Nos. 

(2 ) MOP with stick - 100 Nos . 
(3 ) Mullumanthi - 50 Nos. 

Superscription Tender Number should be Specifically 
noted as - S4/ 3939/13 . 
| EMD 10 %. 

Price of tender ( in duplicate ) + ST /Cash only/Money 
Order 3 454, 


- No . S1/ 7136/2013. 

13th September 2013. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 
| SI. Tender No. and 

Cost of 
No. Name of Item with 

tender form 
Estimate Cost 7 
- 1 S1 / 7136 / 13 / HDS _ Scrubber driver 

Machine (Cleaning device) — 6 ,00 ,000 - 1,374 
S1/ 3650/ 13 — Consumables for therapeutic 
Endoscopy for Gastroentrology 
Department 3 ,00,000 
S1/3648 /13 — Self Expandable Covered 
Stent for Gastroentrology Department 
2,50,000 
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Last date and time of close of sale of tender form 
21- 10 -2013, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
22 -10- 2013, 5 p . m . 


EMD1 %. 


Last date and time of close of sale of tender 
forms 24- 10 -2013, 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender 
25 -10 -2013 , 5 p . m . 


Date and time for opening of tender 
23 -10 -2013, 12 Noon. 

Date up to which rates are to be firms— 
30-1- 2014. 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital , Calicut- 8. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

(1) ഹർബാന (രണ്ട്ചകം) 35 എണ്ണം. 
( 2) മോപ്പ് വിത്ത് സ്റ്റിക്ക് 100 എണ്ണം. 
(3) മുള്ളുമാന്തി- -50 എണ്ണം. 


Date and time for opening of tender 
26 -10 - 2013, 12 Noon . 

Date up to which rates are to be firms 
31- 1-2014. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent— The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut-8 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ സപ്ലേ ചെയ്യു ന്ന തി ന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ ടെണ്ടർ നമ്പരും 

ടെണ്ടർ 
നമ്പർ സാധനങ്ങളുടെ വിവരവും ഫോറത്തിന്റെ 
- അടങ്കൽ തുകയും 

വില ( 8 ) 
| 1 S1/ 7136/13 / HDS - സബ്ബർ ഡയർ മെഷീൻ 

( ക്ലീനിംഗ് ഡിവൈസ്) - 6,00,000 
S1/ 3650/ 13 - -കൺസ്യൂമബിൾസ് ഫോർ 
തെറാപ്റ്റിക് എൻഡോസ്കോപ്പി ( 

ഗ്യാസ്ട്രോ 
എന്റ് റോളജി വകുപ്പ്) - 3,00,000 
3 S1/3648/ 13 -- സെൽഫ് എക്സാന്റബിൾ 

കവേർഡ് സെന്റ് ഫോർ ഗ്യാസ്ട്രോ 
എന്റ് റോളജി വകുപ്പ്- 2,50,000 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
എച്ച്. ഡി .എസ്. കാത്ത് ലാബിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് ഒരു 
വർഷത്തേക്ക് റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് പ്രകാരം സപ്ലെ ചെയ്യു 
ന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
നിർമ്മാതാക്കൾ അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ ഡീലർമാരിൽ നിന്നും 
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അ യ യ് ക്കു ന്ന ക വ റിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്2 / 6625 / 13/ എച്ച്ഡിഎസ്എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചി 
രിക്കണം. 
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നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) X 2,497 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 10 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 10 - 2013, 5 മണി. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നി ക്കു ന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 24 - 10 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 25 - 10 - 2013 , 5 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 -10 - 2013, 
12 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26 - 10 - 2013, 
12 മണി. 


ദർഘാസിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31-1- 2014. 

ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


ദർഘാസിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31- 10 - 2014 . 

- ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 
Medical College Hospital, 

| ( Sd.) 
Kozhikode. 

Superintendent. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. S2/ 6625/2013/ HDS. 

13th September 2013. 
Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of the Consumables for the use of HDS 
Cath lab through running contract for the ensuing one 
year to Medical College Hospital , Kozhikode. 

Superscription Tender Number should be Specifically 
noted as— S2/6625 / 13 /HDS 

EMD - 1 %. 
- Price of tender (in duplicate ) + ST / Cash only / Money 
Order - X 2, 497 . 


Last date and time of close of sale of tender 
forms -17 - 10 -2013 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
18 -10- 2013, 5 p . m . 


Date and time for opening of tender 
19 -10 -2013, 12 Noon . 

Date up to which rates are to be firms 
31-10- 2014. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut- 8. 


